5 月 24 日 か ら 「! 和 危機 管理 型 水 位 計 」 の 運用 を 開始 し まし た 


宮古 市 19 箇 所 、 山 田町 5 箇所 で 、 洪 水 時 の 水位 観測 に 特 化し た 危機 管理 型 水 位 計 の 運用 を 
令 和 元 年 5 月 24 日 か ら 開始 し まし た 。 
危機 管理 型 水 位 計 で 観測 し た 水位 情報 は 一 般 財 団 法 人 河川 情報 セン ター「 川 の 水位 情報 
(h の river.qO.jD/) で 閲覧 する こと が で きま す 。 
堂 型 水位 計 は 「 岩 手 ! TA ttp://kasen. 由緒 Iwate. 0 き で きま す 。 





< 危機 管理 型 水位 計 設 置 箇所 一 覧 > 





市 町 水系 名 河川 名 設置 箇所 
宮古 市 | 重 茂 川 水系 | 重 茂 川 舘 市 橋 


(19 箇 所 ) | 八木 沢川 水系 | 八木 沢川 | 岸 ノ 前 橋 
閉 伊 川 水系 閉 伊川 腹帯 橋 





新開 橋 


刈 屋 川 古舘 橋 
倉 の 沢川 | 第 二 倉 ノ 沢橋 
小国 川 





薬師 川 日 影 橋 
向坂 橋 


田代 川 水系 田代 川 佐 羽 根 橋 
田代 橋 
田代 川 水系 神田 川 馬場 野 下 の 橋 
山田 町 | 織 笠 川 水系 |] 馬 指 野川 | 萩野 橋 
(5 箇所 ) 織 笠 田 ノ 沢橋 
大 沢川 水系 
津軽 石川 水系 | 津軽 石川 ーッ ンー 
荒川 川 水位 計 設置 箇所 (「 川 の 水位 情報 」 よ り ) 














表示 例 ①(「 川 の 水位 情報 」 よ り ) NN ) (/ AR 設置 状況 ( 閉 伊川 腹 淀橋 ) 








表示 例 ②(「 川 の 水位 情報 」 よ り ) 
閉 伊川 腹 淀橋 


堤防 天 端 高 か ら -3.74m 





2019/07/09 堤防 まで の 部 き 


2019/07/08 坦 防 まで の 放さ 


2019/07/07 堤防 まで の 生き 


2019/07/06 場 防 ま 


2019/07/05 電力 まで の 放さ 


2019/07/04 2 揚 防 まで の 放さ 


堤防 まで の 高 さ 


堤防 まで の 生き 


堤防 まで の 高 さ 


堤防 まで の 高 さ 


場 防 まで の 高き 





